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FIGURE 1. ELECTRICAL SERVICE UNIT (LESU) 
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FIGURE 2. 152623 LINE RELAY MOUNTING ASSEMBLY 
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FIGURE 3. 152950 AND 162361 RECTIFIER ASSEMBLIES 
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FIGURE 5. 176448 RELAY MOTOR CONTROL ASSEMBLY 
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FIGURE 6. 177010 SELECTOR MAGNET DRIVER ASSEMBLY 
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EARLY DESIGN LESU PARTS 
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|. 179426 PLATE ASSEMBLY 
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FIGURE 9. 176694 MOTOR CONTROL ASSEMBLY 
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FIGURE 10. CABLES 


Poge 9 


SECTION 573-133-801, 


NUMERICAL INDEX 


Port Description ond Port Description ond 
Number Page Number Number Poge Number 
Hem Coll, Moores : 125170 Screw (8-32 «5/16 Fil) 9 
Nt ret 125006 Stop, Mognet Plonger 6 
252M Coll, Magpe ri 


5 
Toe) Seow (eid V/4 i). 9,6 
1093 Serew (8-32 x 7/16 Fil 
1157 Serew (8-32 x 1/2 Fil) 2, 
ge Seow (eax 3/2 
1248 Serew (6-40 x 1/2 Flat} 3 


133008 Settechy Topple (0-01) 2 
155043 Solenoid Asvembly 6 
155561 Capacitor (220 MFO), 4 
155730 Sleeve, Insloting (3/22 10 x 


2034 Washer, Ft 5 Ves)"9 
BP) Waser Lock 2, 9,4, 5, 6,7, 155759 Signe lin (18 10 
vei)? 

2201 Nut (/16-2 ten) 5 ove sla 
Zao) Ht /les2 Hon) 1ss755, ue 
2638 Nov (6-32 Hew) 4 157307 
3595 Nat Aes 157308 
3378 Nat Ho Hed 2 35,6 109 
Site Nur (eto Hos) 2,8 137310 
ese Washer, tock 2,3 157998 Samper (12 Block) 9 
3870 Spring's 138272 Plate, Right Moun 
3079 Spocer (188%) 6 158278 Container, Electrica 
5816 Wouher,Islating 5 158279 Plate, Blonk (1-5/16" W 
6345 Not (6-82 Hex) 7 1Stene ote lk aver Wie) 2 138291 Cover, Reloy 8 
G27 Mock 3 W547 Plate, Chomp 2,3, 4,5, 6,7, 139320 Gover, Reloy 7 
70 Wear, Fat 23,4, 5,6, 7, ay 139321 Brocka, Reloy 7 

131432 157322 love, Reley.? 
7402 Sorina 5 iplas7 1597325 Resistor (100 Ob 
7959 rocket, Moone 6 131440 13p3t1  Conector, Plog (16) 9 
ous Waser Fa 3 59 Tstaal Wide) 2 1s96lt bell" 
festa Nt (3 Hea) 4 T3I6I8 Ser (00 x 7/6 Fil) 2 159906 
71047 Wesher, Fat 131626 Terminal 3, 4, 5,6, 7,9 159999 
Fis Sere lett 1-1/4 Fl) 4 151629 Nor (40 Lo) 7 eon 
71646 Not (6-82 Hen) 4 11690 Serew (640 1/4 Hex) 8,7 our 
146l4 Retr (2600 Oe) 3 1st Sr (aa 3/1 He) 2,6 \any 
742) ster 2810 Ohm) 3 131632 Screw (6-40 9/8 Hen lane 
74882 Spring whey Seewleaa yarn aqa,6e Yih Diode 4 
ja Sen sa 4/4) 2 eerie 
peg ae 162360 Fone (8 Amp) 4 
Foes Y6Zi61 Rectifier Anambly (500 MA) 4 
sre? 162835 Coble Assembly 7 
pal Vou6si—dompar (18° Blok) 9 
79967 151919 Plate; Mounting 4 71541 Dioge 7 
0707 Screw (nd0 x /4 Rd) 8 151916 Trorsormer 4 172692 Coble Auombly 9 
80054 Screw (640 x 1-7/16 Fil) 5 151996 Cable W/Terminals 9 174001 Connector, Receptacle (3) 8 
81896 Washer, Inlating 2 152109 Filter 3 W767 Coble 9 
2074 Terminal 9 1S2110 Bracket, Reiter Movating 3 176448 Control Auenbly, Motor 6 
{2516 Spring, Retoining 3 152124 Spocer 3 176495 Trorfermer, Power 4 
89548 Spring, Conoct 2 152426 Nur, Sel-Locking (6~40 Hex) 7174673, 
90709 Woshe, Flot 2,3, 4,5, 6,7, 152485 Gonector,Receptocle (201) 9174472 

152466 Connector, Receptocl (201) 917643. 
90951 152623 Mevetng Asenbly, Line 176694 
91683 feloy 3 177010 
200 152760 Sh 2 
92527 152761 Shed 2 178831 Comector, Receptacle (2Pt) 2 
92855. Resstr (100 Ohm) 2 152950 Rectifier Auombly (150 MA) 478532 Plate, Adopter 2 
362828K Jumper (A Lg Bleck) 4 153108 Insulator 031") 4 178640 Copecitor 400 MFD) 7 
962625 Jumper (A Ug Slate) 4 153157 Reistor (400 Oba) 5 178841 Teontormer 7 
107398 Termin 9 153251 178643 Pate, Mounting 7 
NOKa5 Nut (40 Hox) 5 153456 178853 Cover, Relay 2 
10743 Washer, Lack 6 159457 178854 rock, Raley 2 
VM017 —Serow (6-40 8/16 Fil) 2 153481 7885S Plot, Lo 2 
114478 Nut (15/32-32 Max) 2 153462 178656 Relay 2 
M6703 Holder, Fuse 2, 4,8 155464 78659 Cord, Creuit 7 
VDOI95 Rectifier 4 153475 17866E Resistor (700 Ohm) 7 
121125 Washer, Spring 5 153477 175556 Cable W/Terminals 7 
121243 Clemp, Cable (9/16" 10) 7 155078 178887 Goble 7 
121245 Clamp, Coble 5/16" 10) 5 153480 178888 Clip 7 
121246 Clamp, Coble (/8" 10) 2 15481 V73Q5 Coble Anenbly 9 
121249 Clap, Cable 5/8" 1D) 2 153482 179426 Plate 8 
125011 Washer, Fat 153557 Screw (E40 9/32 Hen) 9 79427 Plate, Cover 8 
125015 Washer Fat 3, 4,6 153861 Serew (640 «9/16 Hen) 7 79690 Coble WTeeminals 6 
125112 Seraw (2-56 x 1/8 Fil) 6 154335. Serow (640 = 9/32 Fil) 3 195177 Wether, Insulating 7 
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